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7?ECl«S /2 CCL 86 




ccc i::i::i: 


A1 

Alioparlonie 

1340 

A2 

» 

1350 

A3 

» 

1130 

A4 

» 

U30 


Verio 


11 

Dipolo Inferno 

RI35ED6 

12 

Bob antenna OM 

R272EAI6 

13 

Imp. Antenna AM 

R275EA24 

14 

Bob podding OM 

R272EAI1 

15 

Bob oscill. OM 

R272EAI7 

16 

Bob inrervalv Mf 

R272EA12 

17 

Bob. podding TVl 

R275A23 

ie 

Bob. di placca 10,7 

R275EAU 

19 

Bob. di Griglia 10,7 

R272EAI5 

no 

Imp |ilemenio 

V5EB4 

m 

Imp. (ilamento 

R265AI9 

112 

Imp- di Basis |>eg. 

R278E830 



R32 

Raiislanza 

Bilancielore 50 K. ohm 

R278ER10 

R48 

Regolatore Vol 1,3 M 

R278ER20 

R49 

Regolatore Vol. 1,3 M 

R57 

Reg. lorn eln 500 K ohm 

R278ER50 

R58 

Reg tom alii 500 K ohm 

R63 

Pol. correttore 25 K ohm 

R278ER30 

R74 

Reg tom bsssi 10 M. ohm 

R278ER60 

R75 

Reg. loni bossa 10 M. ohm 

n 

Varia 

Trail enlrata MF 

R275EA20 

T2 

Osctllelore Mf 

R272EAI3 

T3 

I* ires|. Mf 

R275AH1 

T4 

II' lres| Mf 

R275AH2 

T5 

Tras| di ulciie 

R278EB10 

T6 

Trssf di use its 

R278EB20 

17 

Tr«s(« di dlimenl. 

R278EM10 



m 
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